Oud-premier Wim Kok in 2018 overleden 

Oud-premier Wim Kok is, 80 jaar oud, overleden. Hij was al een tijd ziek. Kok gaf als 
minister-president van 1994-2002 leiding aan de twee paarse kabinetten van PvdA, 
VVD en D66. Daarvoor was hij onder meer vakbondsvoorzitter, oppositieleider en 
minister van Financiën. 
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Zijn correcte naam was Wim Kok,zijn bijnaam was synomiem aan het reptiel 
dat eenvoudig van kleur kon veranderen (kameleon) 

http://www.archive.org/details/KameleonWimKok_96 

http://www.archive.org/details/ExhibitionistischeBonussen 
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